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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 

25 Αυγούστου 2011 


ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟ ΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Πράξη 28 της 24.8.2011 

Τροποποίηση της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμ¬ 
βουλίου «Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτα¬ 
σης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα «Ρεύματα-Νε- 
ράιδα» στη Νσμαρχιακή Αυτοδισίκηση Σερρών, για 
δημισυργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμά¬ 
των (Χ.Υ.Τ.Α.)» (Α' 124). 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 123 του Αγρο¬ 
τικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 6 του ν. 994/1979 «Περί ρυθμίσεως 
θεμάτων και διαθέσεως αποστραγγισθεισών γαιών ελών 
Λυσιμαχίας και Τριχωνίδος και άλλων τινών διατάξεων» 
(Α' 279), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 75 του ν. 998/1979 «Προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α' 289), 

2) την σικ. 128991/16-5-2007 κοινή απόφαση των Υπσυρ- 
γών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων'Εργων και 
Πολιτισμού και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσι¬ 
ας Διοίκησης και Απσκέντρωσης, Υγείας και Κσινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), Μονάδας 
Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (Μ.Μ.Β.Ε.) και Κέ¬ 
ντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στη 
θέση «Ερείπια Νεράιδας» του Δήμου Σκοτούσσας του 
Νομού Σερρών, 

3) το 200134/20-6-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρε¬ 
σίας Περιβάλλσντσς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

4) τις 5047/8-2-2011 και 2229/1-8-2011 εισηγήσεις του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απο¬ 
φασίζει: 


1. Στην κσινόχρηστη έκταση 637.806,28 τ.μ., από το 
υπ’ αριθμ. 170ζ τεμάχιο του αγροκτήματος «Ρεύματα- 
Νεράιδα» Ν. Σερρών Συμβολαιογραφικής Διανομής 1961, 
έκταση η σποία με την 15/25-5-2005 Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου (Α' 124) παραχωρήθηκε δωρεάν κατά κυριό¬ 
τητα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών για να δη- 
μιουργηθεί Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) και η οποία περιήλθε στην Περιφέρεια Κεντρι¬ 
κής Μακεδονίας σύμφωνα με τσ άρθρο 283 παρ. 2 του 
V. 3852/2010 (Α' 87), πρόκειται πλέον να δημιουργηθούν 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Περι¬ 
φερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας αυτής Χώ¬ 
ρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Μσνάδα 
Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας (Μ.Μ.Β.Ε.). 

2. Η παραχώρηση τελεί υπό τους όρους οι οποίοι 
αναφέρονται στην Π.Υ.Σ. 15/25-5-2005, εκτός από τον 
όρο Β', ο οποίος αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) της μη εκποίησης ή διάθεσης της χρήσης της 
παραχωρούμενης έκτασης με οποισνδήποτε τρόπσ σε 
τρίτσ, εκτός από τσ φορέα λειτουργίας - χρήσης του 
έργου στην παραχωρηθείσα έκταση». 

3. Η Π.Υ.Σ. 15/25-5-2005, όπως τρσποποιείται με την 
παρσύσα, θα ανακληθεί: 

α) αν δεν τηρηθσύν οι παραπάνω όροι, 

β) αν δεν πραγματοποιηθεί το έργο μέσα σε 10 έτη 
από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της παρούσας Π.ΥΣ. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφσ 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡνΡ/€Ρ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

. 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σό-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε άλες τις Δημάσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτάτυπο διπλάτυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.20 05 
2η Υπηρεσία Επιτράπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πράσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά άργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατά (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσά υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.β(.9ΐ') 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιι((ρ://νννννν. 6 ΐ. 9 Γ - β-πιαίΙ: νν6ΐ}πΐ38(6Γ.6(@6(.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
















































































